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			RESOLUCIÓN 479/2023, de 25 de septiembre, del Director Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, por la que se declara desierta la convocatoria para la provisión, mediante libre designación, de un puesto de Jefe/a de Sección Administración y Gestión-B (Área de Suministros y Almacenes) de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			Mediante la Resolución 428/2023, de 23 de junio, del Director Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, se convocó la provisión, mediante libre designación, de un puesto de Jefe/a de Sección Administración y Gestión-B (Área de Suministros y Almacenes) en la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			Efectuada por la Comisión la valoración de las solicitudes presentadas el tribunal podrá declarar desierta la plaza en caso de que los aspirantes no reúnan las condiciones exigidas.

			De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 Norma Común Tercera de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se regulan los puestos funcionales de Osakidetza, y en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre

			RESUELVO:

			Primero.– Declarar desierta la convocatoria para la provisión mediante libre designación, de un puesto de Jefe/a de Sección Administración y Gestión-B (Área de Suministros y Almacenes) de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			Segundo.– Notifíquese la presente Resolución al interesado y a la OSI Barakaldo Sestao.

			Tercero.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada, ante la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

			En Barakaldo, a 25 de septiembre de 2023.

			El Director Gerente de la OSI Barakaldo-Sestao,

			JOSEBA JULEN BALLESTERO ZARRAGA.
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